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6 أهداف الدرس 


(۱۳-۷) : يشرح الاختلافات في سمك جدران: 
٠‏ الأذيتين والبُطيئين 

۰ البُطين الأيس والبّطين الأيمن. 

(۱-۷): يصف الدورة القلبية» مع الإشارة إلى العلاقة بين تغيّرات ضغط الدم أثناء الانقباض 
والانبساط وفتح الصمامات واغلاقها. 

(۱۵-۷): پشرح آدوار العقدة الجيبيّة الأذينيّة والعقدة الأذينيّة البُطينيّة وألياف بوركنجي في 
الدورة القلبية (لایتوقع معرفة التحکم العصبي والهرمونی). 


سلطنهة عمان 
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وريد رئوي ايسر 


بین یږ 


وريد أجوف من مناطق 
الصورة ۷- ٩‏ قلب الانسان. توجد الأوعية الدمونة ف الصورة الجسم السفلی 
تحت سطح القلب مباشرة» وقد حقنت بهلام يحتوي على 1 
صبغة. كما عولجت عضلة القلب لتبدو شفافة حتى عمق ۲ يبيّن الشكل ۷- ۱۱ مظهر قلب الإنسان كما يبدو من 


0 للتمكن من رؤية الأوعية الدموتة الجهة الأمامية للجسم. 


ماذا تسمى العضلة الت 


العضلة القلبيّة 


Cardiac muscle 


O‏ مم تتكون العضلة القلبية ؟ 
تتكوّن من خلايا مترابطة باحکام 
شديد من خلال ارتباط أغشية 
سطح الخلايا مع بعضها البعض 


( ما أهمية ذلك ؟ 


هذا يسمح لموجات التنبيه 
الكهربائية للمرور بسهولة 


يتكون منها القلب ؟ 
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®6 
العضلة 
القلبية 


ليف عضلي قلبي . سیتوبلازم لعضلة (قرص بيني) 
١‏ 5 3-5 تتتلطنة عمان 


oa 


Tl 
أننسجة راب تاج دمويّة‎ 


7. لالع-01731./للل' غمان التعليمية 


الأوعية المتصلة بالقلب 


com‏ لالاع-011317./ للا غمان التعليمية 


الشربان 
التاجي 
5 الأيمن 
صمام آذین- -بطيني بين الأذين الأیمن والبطين الأیمن (الصمام تلان الشرفات) تتفرع الشرايين التاجيّة 3۳567165 201001 على سطح ِ 
وصمام أذين بطيني بين الأذين الأيسر والبطين الاسر( ثناني الشرفات) القلب من الشردان الأبهر» وتوصل الدم المؤكسج إلى عضلة 
صمام هلالي بين البطین الأيمن والشربان الرئوي( الصما بوي) ١ ١‏ 


صمام هلالي بين البطين الأيسر والشریان الأبهر ( ام الاد ری) القلب نفسها 


7. لالع-01731./للرل' غمان التعليمية 


اركب ار يجب أن تكون قادرًا على تحديد الأذين ات۵ والبّطین ۵اء ا۲٤٣۷‏ على كل جانب من القلب. 
يفصل الحاجز 5601۷۳ بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن من القلب. وتوجد الصمامات الأذينيّة 
البُطينيّة ۷۵۱۷6۶ ٣aاںoventricu Atri‏ بين الأذيتين والبُطيئّين. 


2 


وا الات مقطع في جزء الشکل ۱۳-۷ رسم تخطيطي لقطاع في القلب 
من الجانب الايسر من القلب. 


الشرابين التاجية arteries‏ 0۲0۳۵۲ : شرايين تتفرع من 
الشريان الأبهر وتنتشر على جدران القلب لتزود عضلة القلب 
بالمواد الغذائيّة والأكسجين. 

الأذين 7 احدی حجرات القلب تتلقی الدح ذا الضفط 
المنخفض من الأوردة. 

البطین 64 إحدى حجرات القلب تتلقى الدم من 
الأذين لتدفعه إلى الشرایین. 

الحاحز 8606۷۳: طبقة نسيجية تفصل بين جانبی القلب 


الأیسر والآیمن. 
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الصمام الأذيني | لبطينى Atrioventricular valve‏ : صمام 
ا انقیاض نیت 


د © 2# التعليمية 
الصمام ثلاثى الشرقات ۷۵۱۷6 ۲۲6۷5010 : الصمام 


الأذينى البطینی عند الجانب الأيمن من القلب. 


الصمام تنائی الشرفات ۷۵۱۷۵ 81005010 : الصمام الآذينى 
البطینی الموجود عند الجانب الأيسر من القلب. 
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الأجوف إلى الأذين الأيمن 
الوريد 

الأجوف 

العلوي 


Tricuspid valve 
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پنتقل الدم المؤكسج من الوريد الرئوي إلى الأذين الأيسر 


ثم ینتقل عبر الصمام ثناني الشرفات ۷۵۱۷6 815010 إلى 
البطین الأيسر. 


لیضخ في الشریان الأبهر. 


7 لالاع-0173./ للا غمان التعليمية 


نبضات القلب فى الدقيقة ؟ 0 نبضة 


فى الدورة القلبية ؟ 3 مراحل 


72 1" ۲ ۲ ۰۰ / ۰ ۱ 0 في 
٩ ٩۷ ٩ ۲‏ 

ا الب وره ۰ 
0 ۰ ۰۰ 


يمكن وصف الدورة بدءًا من أي مرحلة» كونها دورة مستمرةء 
ودمكن البدء من الوقت الذي يكون فيه القلب ممتلنًا بالدم 
وجدران الأذينين منقبضة» وهي مرحلة الانقباض الأذيني 
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-١‏ الإنقباض الأذيني 


ينقبض كلا الأذينين» فيتدفق الدم من الأذينين إلى البُطينين 


0 صف الضغط الناتج ۵ 


0 يكون الضغط الناتج من هذا الانقباض كبيرًا لأن الجدران 
العضليّة للأذينين رقيقة» فهي كافية فقط لدفع الدم في الأذينين إلى 
الأسفل باتجاه الصمامات الأذينيّة البُطينيّة ومنها إلى البُطينين. 


لماذا لا پرتد الدم ! دق الرئودة والورید 
الأجوف تحت تأثير ضغط انقباض الأذينات ؟ 


تغلق الصمامات الهلالية في الأوردة مما یمنع رجوع الدم إلى الأوردة . 


ینقبض الأذينان لمدة 0.1 من الثانية» فیتبعه ما يسمّى الانقباض البُطيني 


تضغط الجدران العضليّة السميكة للبُطينين إلى الداخل على 
الدم فتزيد من ضغطه وتدفعه إلى خارج القلب عبر الشربان 
الأبهر والشربان الرئوي. 


حين يصبح الضغط في الُطيئين أعلى من الضغط ف الأذينين: 
يدفع فرق الضغط الصمامات الأذينيّة البُطينيّة إلى الإغلاق 


0 ما الصمامات المفتوحا 
تغلق الصمامات الأذينية البطينية وتفتح الصمامات الهلالية 
في الشريان الأبهر والشريان الرئوي 


يستمر الانقباض البُطيني 0.3 ثانية تقريبّاء ثم تنبسط العضلة لتبدأ مرحلة الانبساط البطيني 
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آثناء مرحلة الانبساط تنبسط 
عضلة القلب بشکل کامل 


ابد اه لمان إن اين ولکن 
ظ ۳ 


الصمامات الهلالية تغلق بسرعة بفعل امتلاء 
شرفاتها بالدم فتحول دون رجوعه. 


۰ آثناء مرحلة الانبساط» تنبسط عضلة القلب بشكل كامل» ويتدفق الدم من الأوردة 
۳ الأذينين. يكون الدم تحت ضغط منخفض جِذَاء لكن الجدران الرقيقة للأذينين 
تتمدد بسهولة» وتکون مقاومتها لتدفق الدم ضعيفة جدا. 
٠‏ يسيل بعض الدم باتجاه اليطينين عبر الصمامات الأذينية اليطينيّة» ولنقيض عندها عضلة 
الأذينين لتدفع الدم بقوة إلى أسفل في البُطينين» فتبداً الدورة بأكملها مرة ة أخرى. 
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لاحظ المراحل الثلاثة التى تمر 
بها الدورة القلبية ‏ 


۱۸۸۱۵۲۱۱۵۲۱-۵ غمان التعليمية 


الصورة ۱۰-۷ مقطع في جزء 
من الحاقب الأیسر من القلب. 


۳ 
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الانقباض البطيني 


يكون ضغط الدم ف 
أعلى من ضغطه في الأذينين. 


الإنقباض الأذيني « يندفع ضغط الدم نحو الأعلى 
يكون شغط الده ذ الأن A‏ | © ا إلى شرفات الصمامات الأذينيّة يب 
أثناء الانقباض الأذيني أعلى ۱ 1 البُطينيّة ويتسبب في غلقها 
من شغط في البُطيني: ۱ 9 7 1 
' 5 7۱ چم لا یدفع ضغط الدم الصمامات الأذينية البطينية من 
ا الداخل إلى الخارج باتجاه الأذين عند انقباض البطينات ؟ 
يدفع الصمامات الأذينيّة 3 بفعل انقباض العضلات الخليميّة 
المتصلة بالصمامات عن طريق الأوتار 


| الدم العالي ف الأذينات أثناء الانقباضٍ الأذيني يتسبب ف فتح الصمامات الأذينية البطينية 
وضغط الدم العالي ف البطينات أثناء الانقباض البطيني يتسبب ف غلقها 


E‏ ۳۲ - عوعد د > عد يد اعد هد = = = لد ا يه ا س س س س سس بحر س ص ص 
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ببسي ۲۲۴۱۴۰۰۵۶" ۷-۵ غمان التعليعية 


انبساط بطيني- يغلق الصمام 


انقباض بطيني -يفتح الصمام 


أثناء ل البُطيني حيث يكون ضغط الدم في 
شرب أعلى منه ف الطينين» فيدفع ضغط الدم في 
الش ایس تہ فات الصمامات الهلالبة لتغلق. 


جدران البُطينين أكثر سماكة من جدران 
الآذينين» لأن البُطينين يحتاجان إلى 
إحداث قوة كبيرة عند انقباضهما لدفع 
الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم » 


1.3 م12 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 4ن Û3‏ 2 0.1 0 


بینما انقباض الاذینین يدفع الدم إلى الزمن/ ثانية 
ا ا ات إلى قوة لاحظ الضغط الذي أحدثه البطبن الأيسر ( باللون الأحمر) 
كبيرة عند انقباضهما يفوق بكثير الضغط فى الأذين الأيسر( اللون الأسود). 
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6 قارن بين سماكة جدران البطين الأيمن والبطين الأيسر » مع التفسير ؟ 


سماكة الجدران العضليّة للبُطين الأيسر أكبر بكثير من تلك التي للبّطین الأيمن 
لأنه يجب أن يكون البُطين الأيسر قادرًا على إحداث ما يكفي من القوة لضمان 
استمرار وصول الدم الكافي إلى أعضاء الجسم الأخرى. 


0 لماذا يجب أن تكون قوة إنقباض البطين الأيمن صغيرة نسبیا ؟ 


لأنه يدفع الدم إلى الرئتين فقط» وهما قریبتان جدًا من القلب. فإذا كان الضغط 
الناتج من الانقباض مرتفعًا جدا» فستتلف الشعيرات الدموتة الرئوئة» ودتراكم 
السائل النسيجي في الرئتين» ما يعيق تبادل الغازات. 


۱۱۳۸۲۸۷0۲۱۱۵۲0۵۲ غمان التعليمية 


يجب أن ينقبض البطين الأيسر بقوة كافية لدفع الدم إلى جميع أجزاء الجسم. لكن 
الضغط الذي يمكن أن يولده البُطين الأيس يكون مرتفعًا في معظم الأحيان بالنسبة 
إلى معظم أعضاء الجسم 
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)2 كيف يتم تقليل هذا الضغط العالي قبل أن EK,‏ ا4ق عببان 
يتدفق للشعيرات الدمویة ؟ 


0 فى 
1 
0 3 
تؤدي الشرینات دوزا مهما ف خفض هذا = 
ا قبل أن يتدفق ٤‏ الشعيرات الدمودة. 40 E‏ 
فأثناء ممارسة التمارين الرياضية وعندما تعمل 5 
20 


العضلات بجهد آکس تتمدد ا لشردنات التي 
تزودها بالدم لزید من تدفق الدم الیها. 
آوردة وریدات شعیرات شرینات شرایین الشریان 
دی :2 ال 
تمدد الشرينات = انخفاض الضغط داخلها مود لمر 
الدورة الجهازية 


ص 27۲۲۲227 سس 


۱ ۱۸/۸۷0۳۲۲۵۲ غمان التعليمية 


یبتن الشکل ۱۱-۷ تغيّرات الضغط في الجانب الأيسر من القلب والشربان الأبهر آثناء دورتين قلبیتین متتالیتین. 
يمكن ملاحظة أن الضغط الذي أحدثه البُطين الأيسر يفوق بكثير الضغط في الأذين الأيسر. 


14 
FT 12‏ 1 عمان 
اتسين 
10 
و 3 
ل 
6 الم 
د 
4 
2 
0 


0 0.1 2ن‎ Û03 4ن‎ 05 0.6 OFT 0.8 0.9 1.0 1.1 12 3 
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۳ من حيث انها عضليّة المنشاً ۱۷۷۵۵60 


© 


يعني أنها تنقبض وتنبسط تلقائياء ولا تحتاج إلى قلقي إشارات عصبيّة لتنقیض. 
لذا يقال إنها ذات منشأ عضلي - أي آنها «تبدأ بالعضلة » 


5 5 الذذ : 5 ۱ 0 ۹ الى 


5 فإذا زرعت خلايا عضليّة قلبيّة في محلول داف مؤكسج يحتوي 220 
يلر على مواد غذائيّةء فانها تنقبض وتنبسط تلقائيًا بشکل ايقاعي. ولکن عدم وجود تحفیز من 


لا تنقبض الخلایا العضلية القلبية المفردة تلقائيًا بایقاعاتها الخاصة فهي تحتاج إلى الانقبااض 
بالتنسیق مع الخلایا المجاورة. ولو حدث ذلك» لانقبض بعض آجزاء من القلب بتسلسل یختلف عن 
الأجزاء المخری» ولحدث اضطراب للدورة القلبية وتوقف القلب عن العمل کمضخة 


تبدأ الدورة القلبيّة من بقعة متخصصة من العضلة القلبية في جدران الأذين الأيمن 
تسمى العقدة الجيديّة الأذينيّة Sinoatrial node‏ أو اختصارًا 581 وغاليًا ما 
تسمّى صانع الخطو . Pacemaker‏ 


العقدة الجيبية الأذينية 


۱ تولد الخلايا العضليّة في العقدة الجيبية الأذينية إيقاع النبضات المنتظمة 
لجميع الخلايا الأخرى للعضلة القلبيّة. 


١١‏ ويكون إيقاعها الطبيي في الانقباض أسرع قلیلا من إيقاع أي جزء في 


١١‏ وتتولد موجة من النشاط الكهرباني في كل مرة تنقبض فيها عضلات 
۷ إذ تنتشر بسرعة في كافة جدران الأذين 


تستجیب العضلة القلبيّة في جدران الأذين لموجة التنبيه هذه بالانقباض بالانتظام 
نفسه لانقیاض خلايا SAN‏ وبالتالي» تنقبض كل العضلة في كلا الأذينين معا تقردبا 


عضلة البُطينين لا تنقبض الا بعد انقباض عضلة الأذينين © 


هذا التأخير سببه ميزة ٤‏ القلب تؤخر مرور موجة التنبیه من القعلا 3 
المُطينين لفترة وجيزة (توجد حزمة من الألياف بين الأذينين والبُطينين لا 
توصل موجة التنبيه) 
ماذا يعني 
٠‏ ۰ وهذا يعني أن موجة التنبيه لا تستطيع المرور 
مباشرة في جدران البُطينين عند انتشارها من 
وبالتالي يكون الطريق الوحيد للوصول صانع الخطو في جدران الأذينين. 
إلى جدران البطينين من خلال: 
بقعة من ألياف موصلة توجد 2 الحاجز تَسمّى العقدة الأذينيّة 
البُطينيّة Atrioventricular node‏ أو اختصارًا 0 لام 


7. 0۲۱۵۲-0 ۱۸/۸/۸۷ غمان التعليمية 


تلتقط ۸۷۸ موجة التنبیه عند انتشارها عبر الأذينين وتمررها بعد تأخير بحدود 0.1 
انية إلى حزمة من الألياف الموصلة تسمی آلیاف بوركنجي 


العقدة الأذينية البطينية 


تمثل الطریق الوحید الذي تمر فيه موجة التنبیه الکهرياني نزولا إلى 
البطینین. تؤخر هذه العقدة النبضة لجزء من الثانية, قبل أن تتابع 
سيرها إلى أسفل في البطینین. ويعني هذا التأخير أن البطینین 
يستقبلان الإشارة للانقياض بعد أن يستقبلها الأذينان. 
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ونتيجة لذلك» تنقبض العضلة القلبيّة في هذه الجدران 
من الأسفل إلى الأعلى» ضاغطة الدم إلى الأعلى صعودًا 
إلى داخل الشرايين. 


7. لالع-01731./لللا غمان التعليمية 
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تبدأكل دورة قلبيّة في الأذين الایمن. ا , 


لعضلا الأيمن تسمّى 0 إا الأذينية ( ( لوأو 
ی لقلب» تسب انقباض | 2 صانع الخطوء والتي تنقبض وتنبسط ذاتيًا طوال 


العضلة في جدران الأذينين الوقت. وهي لا تحتاج إلى إشارة عصبيّة لتبدأ 


عملهاء لذا يقال إنها ذات منشأ عضلي - أي 
آنها «تبدأ بالعضلة ».يتم تنظيم عمل ) ) (5۸عن 


توق موا العلبية وتضل طريق أعصاب تنقل إشارات عصبية من الدماغ. 


إلى بقعة أخرى من الخلايا سلطنة عمان 
تسمی العقدة الأذينيّة از 

البُطينيّة ) ) ۰۸۷۱۷ والتي تمثل 7 - ینبسط البُطينان عند ذلك» 

الطریق الوحید الذي تمر ۱ 5 با لي 0 ۱ 

فيه موجة التنبیه الكهريائي ۱۷ مرة آخری» لتبدأ 


نزول إلى البُطينين. تؤخر هذه السلسلة من انتقال 


هذه العقدة النبضة لجزء من موجات التنبيه الكهربائية 
الثانية» قبل أن تتابع سيرها من جديد. 

إلى أسفل في البُطينين. 

ودعنى هذا التأخير آن 

البُطينين يستقبلان الإشارة تنتقل موجة التنبيه بسرعة إلى الأسفل عبر 

للانقباض بعد أن يستقبلها حاجز القلب على امتداد ألياف بوركنجي. 

الأذينان. وتمتد موجة التنبيه إلى الأعلى عبر جدران 


ال لینن» فينة ر : ان 


67 ۱۷۸/۸۷0۳۲۲۵۲ غمان التعليمية 


أ. الوريد الرئوي 
ب. الشريان الرئوي 
ج. الشريان الأبهر 


( د)الوريد الأجوف 


۲ لالاع-01731./ س غمان التعليمية 


س ۲: الشكل التالى يمثل تغيرات الضغط الق تحدث فى الجانب الأيس من 
القلب أثناء الدورة القلبیه . ۱ 
أي جزء من القلب مسوول عن إحداث 
التغیر الأكبر في الرسم في الثانية 0.2 


بت من 
25 


5 


١‏ بنلطنة عمايج 
۱ النها بعد 
۱ ۱ ن 
١‏ 5 
1 6 
1 1 
۱ : 
یه 4 = کت 0 ۹ے 0 
08 06 04 02 0 


۱۸۸۸۰۵۲۲۱۵۲-۲ غمان التعليمية 


س۳: أي الخیارات التالية تصف ما یحدث خلال الانقباض البطينى : 


)الضغط في البطین الأيسر آکبر من الضغط في الشریان الأبهر 


ب. یغلق الصمامان الأبهري والثنایی الشرفات 


سلطنة عمان 


یفتح الصمامان الابهري وثنايي الشرفات 


د. الضغط في الأذين الأيسر آعلی من الضغط في البطین الأيسر 


7 لالع-0/.0117317//لا غمان التعليمية 


س>٤:‏ توجد ألياف بوركنجي في قلب الثدييات » ما هي وظيفة هذه الألياف : 


أ. تفصل بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج 
(ج)تنقل موجة التنبيه الكهرباني إلى البطينات 


د. تنقل موجة التنبيه الكهربائي إلى الأذينات 


تنتلطنة عمان 


7 -۵۲۲۱۵۲ ۱۸۸/۸۷۰ غمان التعليمية 


س 0: أي الخيارات التالية تصف صمامات القلب عندما يكون الضغط في 
البطينات أعلى ما يمكن ؟ 


الخيارات | الصمامات الهلالية | الصمامات الأذينية 
البطينية 


امفتوج 0 إمفتوج 110 
وا مفتوح اعطق | 


.oman-edu. c0‏ س غمان التعليمية 


سا : يوضح الشكل التالي مقدار الضغط ٤‏ القلب خلال دورة قلبية واحدة » 
عند أي نقطة يغلق الصمام الهلالي( الأبهري) شرفاته ؟ 


" ر 


...بت بت چ بت بت سے صن 
7 
7 


آم 
- 
ی 
2 


/ 
/ 


ww .oman-edu. c0‏ غمان التعليمية 


س۷: الشكل المقابل يمثل القلب والأوعية الدموية المتصلة به » أي من 
الخيارات التالية يمثل مسار التدفق الصحيح للدم خلال القلب 


أ. 4 >3 >2 ->1 


(ب)3 >4 >2 >1 


ج. 2 >1 >3 4 


د. 1 >2 > 3 > 4 


7. لالع-01731./للل' غمان التعليمية 


س۸: يوضح الشكل المقابل الضغط في أماكن مختلفة في الجزء الأيسر من 
القلب خلال دورة قلبية واحدة . 


في نهاية أي مرحلة في المخطط (8-8-6-0) سيكون البطين مملوء بالدم ؟ 


الأذين الایسر ا ا 9 


kPa‏ / الضغط 


7. لالاع-0/073 للا غمان التعليمية 


س1: يعتقد أن التنبيه الكهربان للبطينات من الممكن أن يتحسن بواسطة تناول زبت السمك » 
أي جزء من القلب يستطيع زبت السمك التأثير فيه . 


أ. العصب المبهم 0 
تتتلطنة عمان 


ب. العقدة الجيبية الأذينية 


ج. العقدة الأذينية البطينة 


( م)ألييف بوركنجي 


س ١٠١‏ : الشكل المقابل يمثل عيب خلقي ( ثقب ثقب فين الأذينين) في القلب » أي من 
الخیارات التالية يصف الأثر الصحي لهذه یت 


عيب في جدار 


البطين 


۲ عدم انتظام دقات القلب 
ب. تأخر إنقباض البطينين وجيت 
ج زبادة الضغط في الشربان الرئوي 


( د)رنخفاض في تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين 


114 


چم 


۱ 0 


/ ۸ 
۲ سم البیانات -۸ ۱ ۳ 
0 ۱ 4 د ا اه 1 
8- الأذين الأيمن 6 1 1 عمان 


© - البطین الأيمس ۲ 5 
ب. أكتب فرقا واحدا في الوظيفة بين ۸ و © 

م - آذین یستقبل الدم من الوريد الأجوف العلوي والسفلي وبضخ الدم للبطین الأيمن 

6- بطین يستقبل الدم من الأذين الأيسر وبضخ الدم للشربان الأبهر 
ج. ما الفرق بين الدم الموجود في الجزء الأيمن من القلب والجزء الأيسر من القلب ؟ 

الدم في الجزء الأيمن من القلب غير مؤكسج بينما الدم في الجزء الأيمن من القلب مؤكسج 
د. المكون 0 عبارة عن جدار عضلي » ما وظيفة المكون 0 في القلب ؟ 

يمنع الدم غير المؤكسج الموجود في يمين القلب من الإختلاط بالدم المؤكسج في يسار القلب 


E E E E e 27 27 


س۱۱ : الشکل المقابل یمثل الترکیب الداخلي للقلب . 8 1 20 


7 ۵۳۲۵۲-0 :۱۱۳۸/۸ غمان التعليمية 


س۱۲: الشكل المقابل يمثل الشكل الخارجي للقلب عند الثدييات . 


۶ 


أ. ما الذي يمثله × 
الشربان التاجى 


ب. إفترح واشرح عرضا واحدا يصاب به الشخص الذي 
لديه انسداد في × 

ألم في منطقة الصدر / العنق/ الفك 

الشعور بالتعب والإعياء وضيق في التنفس 


بسبب قلة تغذية القلب بالدم المحمل بالأكسجين والجلوكوز مما يؤدي 
إلى عدم قدرة القلب على تحرير الطاقة والقيام بوظيفته وهذا يؤدي إلى 
موت الخلايا الى يغذيها هذا الشربان . 


com‏ ۵۳۲۵۲-0 :۱۱۳۸/۸ غمان التعليمية 


س۱۳: الشكل المقابل يمثل القلب عند الثدييات . 
أ. سم البيانات ۷-2-(-۷۷ 
1 - الصمام ثلاني الشرفات 
- الوريد الأجوف السفلي 
۷ - الشربان الأبهر 
7 البطین الأيمس 


القلب 2 الشکل السابق مصاب بتشوهات رباعية فالوت » حدد ۳ 
من التشوهات في هذا القلب والأثر المترتب على کل تشوه . 


۱- تضخم عضلة البطین الأيمن 3 تودي ای تمزق الشعیرات الدمویة ل الرثة نتيجة لزيادة انضقط 

أو سيقل تدفق الدم للرئة بسبب إنخفاض مرونة إنقباض البطين الأيمن 

۲- ثقب بين البطين الأيمن والایسر يؤدي إلى انخفاض في كمية الأكسجين التي نضخ إلى أعضاء الجسم بواسطة 
البطين الأيسر بسبب إختلاط الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج 

۳- تضخم في الصمام الرئوي وهذا يقلل من كمية الدم المتدفقة إلى الرئة وبالتالي يقلل من كمية الدم المؤكسج 
الخارج من الرئة 


con‏ لالع-0/.0117317/ لل غمان 


لتحميل أسئلة التقويم الختاي بصيغة 080/الا أو P0۴‏ إنقر 


نقرتين متواليتين على الملفات التالية 


أسئلة على (القلب) 
ي الأوعية الدموية في الشكل المقابل سميت بشكل صحيح . 
وريد الرئوي 
الشريان الرئوي 
الشريان الأبهر 
لوريد الأجوف 


لشكل التالي يمثل تغيرات الضغط التي تحدث فبى الجانب الأيسر من القلب أثناء الدورة القلبية . أي 
ن القلب مسؤول عن إحداث التغير الأكبر في الرسم في الثانية 0.2 


تس 


لخیارات التالية تصف ما يحدث خلال الانقباض البطيني : 
بغط في البطین الأيسر آکبر من الضغط في الشریان الأبهر 
غلق الصمامان الأبهري والثنائي الشرفات 

.تح الصمامان الأبهري وثنائي الشرفات 

نبغط في الأذين الأيسر آعلی من الضغط في البطین الأيسر 


د آلیاف بوركنجي في قلب الثدييات » ما هي وظيفة هذه الألياف : 
سل بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج 

لى من الانقباض التلقائي للقلب 

ل موجة التنبيه الكهربائي إلى البطينات 

موجة التنبيه الكهربائي إلى الأذينات 


أسئلة على (القلب) 
س :١‏ أي الأوعية الدموبة فى الشكل المقابل سميت بشكل صحيح . 
أ. الوريد الرئوي 
ب. الشريان الرئوي 
ج. الشریان الأبهر 
د. الورید الأجوف 


س۲: الشکل التالى يمثل تغيرات الضغط التي تحدث قى الجاتب الأيسر من القلب أثناء الدورة القلبية . آي 
جزء من القلب مسؤول عن إحداث التغير الأكبر فى الرسم في الثانية 0.2 


Pressure / وم‎ 


س۳: آي الخيارات التالية تصف ما يحدث خلال الإنقباض البطيي : 
أ. الضغط قى البطين الأيسر أكبر من الضغط قى الشربان الأيهر 
ب. يغلق الصمامان الأبهري والثنائي الشرقات 
ج. یفتح الصمامان الأبهري وثتاني الشرقات 
د. الضغط قى الأذين الأيسر أعلى من الضغط قى البطين الأيسر 


س>: توجد ألياق يوركنجي فى قلب الثدييات , ما هى وظيقة هذه الألياف : 
أ. تفصل بين الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج 
ب. تقلل من الاتقباض التلقاقي للقلب 
ج. تنقل موجة التتبيه الكهرباني إلى اليطيتات 
د. تنقل موجة التنبيه الكهربائي إلى الأذيتات 


أسأل الله أن يوفقكم وییسر أموركم 


التعليمية 


